CH.U'ITRK   IX.

nomene, il s'en place un autre qui semble au premier abord pre-
senter avec lui quelque analogic et qui cependant en est comple-
tement distinct. Lorsque Ton charge tin condensateur demontable,
on peut constater que les electricites ont quitle les armatures
metalliques, else Iron vent sur les faces opposees du dielectrique
solide qui les separe : des etincelles nombreuses et greles ont
eclate entre le dielectrique et les armatures, et 1'electricite s'est
deposee alors sur 1'isolant, qn'il soil humide ou qu'il soit sec. On
pent, en effet, separer les armatures, les decharger se"parement,
puis reformer le conclensatenr; on obtient, en reunissant les arma-
tures, une etincelle presque aussi forte que si Ton n'avait pas
demonic le condensateur, et d'ailleurs, lorsqu'on decharge separe-
ment les armatures apres Jes avoir ^cartees de 1'isolant, on n'ob-
tient qu'une decharge insignifiante.

Fig. TII.

G!est a. Franklin qu'est due cette observation. L'experieuce se
fait dans les cours liabituellement avec la bouteille de'montable

(') Pour repeter celte experience, il faut avoir soin, apres avoir charge la bou-
teille de Leyde, soit de la placer sur un support isolant (une plaque de paraffine
ou le gateau de re"sine d'un electrophore, par exemple), si Ton veut enlever avec
la main I'armature interieure, soit de se servir d'un crochet soutenu par un
manche isolant, si I'on n'a pas isole la bouteille. Quand on remonte le condensa-
teur, il faut prendre les meTnes precautions. II est Evident, en effet, que si I'arma-
ture ex terne n'est pas Isolde et si I'op^rateur prend clirectement avec la main,
J'armature interne, il recevra la ddcliarge de la bouteille a travers le corps.nfluence, une certaine quantite d'electricite sur les armatures,
